Adam Serwacki 


byty dyetaryusz sadowy, 


przeżywszy lat 56, po ciężkićj słabości, zmarł w poniedziałek dnia 24. b. m. 0 godzinie 


1. w nocy, opatrzony św. Sakramentami. 


W żalu nieukojone dzieci, zapraszają znajomych i przyjaciół na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie 


we środę dnia 26. b. m. o godzinie 4': po południu z domu przy ulicy Krakowskiej Nr 356. 


azeszów, dnia 24. lutego 1890 r. 


28.. J. A. P.lar (H. Czerny) Rzeszów. 1890. 


